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KA-IOOO ep 


Hochleistungsverstärker mit externem Netzteil 

eSigma-Drive-System für beeindruckende 
Wiedergabelreue 

eExternes dynamisches Netzteil 

eAutomatischer FADER-Lautstärke-Pe 
Berührungssensor und Voreinste үт 
eZwei umschaltbare Phono-Eingänge fü ir MC - und 
AM-Tonabnehmer 






денеде er mit 


Sinusleistung 2 x 100 Watt an 8 Ohm über 
20Hz-—20kHz, Klirrfaktor 0,005 % 
»Dämpfungsfaktor: 600, 100Hz, am Laut- 
sprecherende des Sigma-Kabels 
eAnstiegszeit O,Sus; Anstiegsgeschwindigkeil 
- 120V lus 
ePhono-Gerausc hspannungsabstand Eingang MM 
93dB bei 5mV, Eingang MC 67dB bei 0,2 mV (IHF) 


KA-9OO золу 


Integrierter High-Speed-Verstärker 
eSigma-Drive-System für beeindruckende, 
originalgetreue Wiedergabe CR 420 - 
*Nicht-magnetische Konstruktio 
«Automatischer FADER-Lautstárkeregler mit 
Berührungssensor und Pegelvoreinsteliung 
«Zwei umschaltbare Phono-Eingänge für MC 
MM-Tonabnehmer 









eSinusleistung 2 x 80 Walt an 8 Ohm, 20Hz—?20kHz7, 
Klirrtaklor 0,005 %% 

«Dämplungsfaktor: 500, 100Hz, am Laut 
sprecherende des Sigma-Kabels 

»Anstiegszeit O,Yus, Anstiegsgeschwindigkeit 





+ 120V Vius S 
ePhono- -Geräuschspannungsabstand Eingang j MM 
92dB bei 5mV, Eingang MC 660B bei 0,2mV (IHF) 


KA-8OO вовує 


Integrierter High-Speed-Verstärker 
eSigma-Drive-System für beeindruckende, original- 


getreue Wiedergabe 
«Nicht-magnetischer Aufbau Со. Ф. 
eAulomatischer FADER-Lautstárkeregler mil 
Berührungssensor und Pegelvoreinstellung 
eUmschaltbare Phono-Eingänge für ММ. und 
MC-Tonabnehmer 





*Sinusle stur ng 2x 50 Watt, 8 Ohm, 20Hz 


20kHz 





ones 100, 100Hz, am Laut 
REN des Sigma-Kabels 

»Anstiegszeit 1,0us, Anstiegsgeschwindigkeit 
+ 100V lys с 

*Phono-Geráuschspannungsabstand: Eingang MM 
90dB bei 5mV, Eingang MC 64dB bei 0.2mV (IHF) 


L-OIA 


Neuer Vollverstàrker 

eNicht-magnetische Konstruktion 

Externes Dy inamik-Power-Netzteil 

*High-Speed-Verstárkung ohne Schaltverzerrungen 
Gleich strom-Kopplung 

eHoher Phono-Fremdspannungsabstand der MM- 
und MC-Eingänge 


eSinusleistung 2 x 110 Watt an В Ohm über 20Hz— 
2OkHz, Klirrtaktor 0,006% 
eAnstiegszeit 0. 7us, Anstiegsgeschwindigkeit 
+ 15 Nl 45 
ebertragungsbereich: periit SES - 3dB 
eDampfungsiaktor: 1000, "kHz 8 О 
»Phono-Geräuschspannungsabstand: 96 96dB bei 5mV 
Eingang ММ; 72dB bei 0, 1mV тий MC (IHF) 





Ф rimoos 





L-O/MII 


Direktgekoppeltes Verstärkersystem 

*Mono-Gerát, daher völlig separate Verstärkung der 
Stereo-Kanäle 

“Kurze c 











jezial-Lautsprecherkabel 





*High-Speed-Verstárkung, Gle chstrom-Kopplung 


e(oidplatlierle Kontakte 





eSinusleistung 150 Watt. а Ohm. über 20Hz—20kHz 
Klirrfaktor 0,007 %/ 

»Ansliegszeit 0.55us (+ 1V— + 40V) Ansliegs- 
geschwindigkeit + 1 70V/us 

eUbertragungsbereich: Gleichstrom —500kHz, +0 
— 3dB 


+ Dämpfungsfaktor: 120, Gleichstrom—20kHz, 8 Ohm 





L-O/C II 


Stereo-Vorverstärker 

*eVorverstárkxer für die Mono- eistungsendstufen 

*High-Speed-Schaltung 

*Hoher Fremdspannungsabstand der ММ. und 
MC-Phono-Ei 

*Tonband-Überspielmóglichkeit in beiden Richtungen 
mit abschaltbarer Aulnahmebuchse 








*Phono-Geráuschspannungsabstand: 96dB bei 5mV 
(MM-Eingang). 7OdB bei 0,2mV (MC-E ngang) (IHF) 
* Maximale Eingangsspannung: MM (Phono 1) 450mV 

Klirrtaktor 0,003% 1kHz; MC (Phono 2) 40mV 
Klirrfaktor 0,003*/, !kHz; Kanaltrennung: 100dB, 
20Hz —20kHz 





L-O5M 


Direktgekoppeltes Verstärkersystem 

(in Deutschland nicht lieferbar) 

*Mono-Gerát, daher völlig separate Verstärk ung der 

Kanäle 

Kurze Spezial-Lautsprecherkaboel 

*Hign-Speed-Verslárkung, gleichstrom- 
durchgekoppelt А. 

eGoldpiatlierte Kontakte 





eSinusleistung 100 Watt an 8 Ohm, 20Hz—20kHz 
Klirrfaktor 0,005 % 

»Anstiegszeit 0,5548 (+ 1V— + 40V), Anstiegs 
geschwindigkeit + 170V/us 

eUbertragungsbereich: Gleichstrom —600KH;z, 
+0 зав 

eDámpfungsfaktor: 150, Gleichstrom—20kHz, 8 Ohm 


KA-8O 


Integrierter High-Speed-Gleichstrom-Stereo- 

Verstärker 

eSlim-line-Design 

eAbklappbare Blende für selten benötigte 
Bedienungselemente 

«Vereinfachte Aufnahme- und Monitormóglichkeit 

«Einfache Mikrofon-Mischmöglichkeit 

eSinusleistung 2 x 48 Watt, 8 Ohm, 20Hz—20kHz 
Klirrfaktor 0,02% 

°0,02% Verzerrungen be Phono-Eingang, gemessen 
am Lautsprecher-Ausgang bei — 20dB- 
Lautstárkepegel 

ePhono-Geráusch 


(IHF) 


ispannungsabstand; 92dB bei 5mV 





Integrierter Stereo-Verstárker 
eSlim-Line-Design 

«Leicht bedienbare Regler 

eBeleuchtete, leichtgängige Drucktasten 
«Einfache Mikrolon-Mischmöglichkeit 


eSinusleistung 2 x 30 Watt an 8 Ohm, 20H2—20kHz, Klirrfaktor 0,08% 

«0,0895 Verzerrungen bei Phono-Eingang, gemessen am Lautsprecher 
Ausgang bei ~ 20dB-Lautstárkepegel 

ePhono-Gerauschspannungsabstand: B6dB bei 5mV (IHF) 





KA-5OO 


Integrierter Stereo-Verstärker 

“Hoher Bedienungskomfort durch leicht ansprechende Tipptasten 

eFarbcodierte Leuchtanzeigen, die auch bei Fernbedienung gut ablesbar 
sind 

« Anıschlußmöglichkeit für Infarot-Fernbedienung 

eVereinlachte Mikrofon-Einblendung 


eSinusleistung 2x 43 Watt, 8 Ohm, 20Hz —20kHz. Klirrfaktor 0,1% 
Ausgang bei ~ 20dB-Lautstärkepegel 
ePhono-Geráuschspannungsabstand: 81GB bei 5mV (IHF) 





KA-/O 


Integrierter Stereo-Gleichstromverstärker 

*Neugeslaltete Frontplatte mit übersichtlich angeordneten 
Bedienelementen 

•Нопе Wiedergabeaualität durch gleichstromgekoppelte Endstufe 

eFarbcodierte Leuchtanzeigen und 10-Punkt-LED-Spitzenwert 
Leistungsmesser 

el autsprecher-Wahlschalter. zwei Tonband-Monitorschalter, problemloses 

spielen von Tonbandaufnahmen 


‹ 65 Wall an 8 Ohm über 








KA-3O 


Integrierter Stereo-Verstärker 

«Neues, attraktives Design der Frontplatte und übersichtlich angeoranete 
Bedienelemente 

eHohe Wiedergabeaualilät 

eFarbcodierte Eingangsleuchtanzeige 

el autsprecher-Wahlschaller, zwei Tonband-Monitorschalter, problemloses 
Uberspielen von Tonbandautnahmen 


eSinusleistung 2 x 25 Watt an 8 Ohm über 40Hz —20kHz, Klirrfaktor 0,09% 


ePhono-Geráuschspannungsabstand: 78dB bei 5mV (IHF) 


20Hz—?20kHz. Klirriaktor 0,05% 


KA-5O 


Integrierter Stereo-Verstärker 

Neues, attraktives Design der Frontplatte mit übersichtlich angeordneten 
Bedienelemenlen 

siche Wiedergabequaliläl 

eFarbcodi 


e Anzeigen und 5-Punkt-LED-Spitzenwert-Leistungsmesser 





Überspie en von Tonbandautnahmen 
eSinusleistung 2 x 45 Watt an 8 Ohm über 20Hz—20kHz, Klirrfaktor 0,09% 
«Phono-Geräuschspannungsabstand: 78dB bei бту (ІНЕ) 
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Vor-Vorverstärker für MC-Tonabnehmer 

eHigh-Speed- Technologie, Gleichstrom-Kopplung 
»Geräuschspannungsabstand: 75dB (bei Nennleistung), nach IHF-A 
eAnstiegszeit: 0,125; Anstiegsgeschwindigkeit: + 40V/us 
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UKW/MW-Tuner 

*Servo-geregeltes Abstimmsyster mit 
Berührungssensor 

*FM-Záhldiskriminator 

"Direkte HF Aufbereitung mil trontseitigem 
Umschalter 

*Prüzisionsgefertigtes, hochieistungsfáhiges M'W- Teil 


*UKW-Eingang semplindlichkeit: D. BV 

(75 Ohm, normal) 

*LIEW-Gerdüus chspannungasabstand: B5dB (Stereo) 
80dB (Mono) (IHF) 

"LIE V Klirrtaktor (Stereo, IkHzy: 0,04 0 (Wide): 
0,3% (Narrow) 

*Sterec-Kanaltrennung: BÜdB bei 1kHz 


КТ-9ОО PU SE COUNT DETECTOR T 13 


UKWIMW-Sterec-Tuner 

»Servo-geregeltes Abstimmsystem mit Berührungs 
Sensor 

“ЕМ Zähldiskriminater 

"Elektronische Abstimmhilfe und digitale 
Frequenzanzeige 

*Hochleistungstáhiges MW-Teil 


"UKW-Eingangsemptindlichkeil: О.а. (75 Ohm) 

"LIEM. Geräuschspannungsabsta nd: 83dB (Stereo), 
BBdB (Mono) (НЕ) 

*"UKW-Klirrfaktor (Stereo, TkHzy: 0,04% (Wide), 
0,395 (Marre) 

*Sterec-Kanaltrennung: 5208 bei 1kHz 





KT-800 


UKW/MW-Stereo-Tuner 

"Quarz-Synthesizer mit mikroprozessor-gesteuerter 
automatischer Abstimmung 

*Festsendertasten für В direkt abrufbare UKW- oder 
MW- Stationen 

*Digitalanzeige der Frequenz bzw. Uhrzeit 

*Betriebsartenanzeige 


dida T ож 57 - СШ EE Ба Бо ES En 
ШЕ йш иш кш иш ин ши иш *UKW-Eingangsemptindlichkeit: D, By V (75 Ohm) 
ڪڪ‎ J и ан кы ан — UKW Gerauschspannungsabstand: ’1dB (Stereo), 


'AdB (Mono) (НЕ) 
"UKW-Klirrfaktor (Stereo, TkHzy 0,09% 
*Stereo-Kanaltrennung: 50dB bei 1kHz 


wo -— 


UKW-Tuner mit doppeltem Netzteil 
*Neuartiges Design der Frontplatte mit Synchro- 


NA WWW 7. Touct-Beleuchtung 
a EVE Pa. edel с *FM-Zähldiskriminator 


! "Direkte HF-Aufbereitung 
= *Sampíe-a nd-hald-MPX-Sterec-Decoder 
ae KS 


*Eingangsernpfindlichkeit: Обем (75 Ohm, Normal) 

*Gerüuschspannungsabstand: BÜdB (Stereo) IHF) 

*Klirrfaktor (Stereo, ТЕН): Wide 0,03 ê; Narrow 0,2 9 

*Heberrmellen-. Spiegellrequenz- und ZF-Lnter- 
drückung: 120dB 
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UKW-Stereo-Tuner 

*Ahgeastimmt auf den Vorverstärker LOTCHOSI 
sFM-zZahldiskrirninatar 
*zZF-Bandbreitenumschaltung 
sMPX-PLL-phasengeregelter PLL-Multiplexdecader 


»Eingangsemplindlichkait: ©, Sav (75 Ohm) 
«(Gerüuschspannungsabstand: Воде (Stereo) {IHF} 


»Klirrfaktor (Stereo, 1kHz): 0.065 % (Wide); 0,2% (Narrow) 


+Slarao-Kanaltrennung: 5208 bei TkHz 





KT-6O 


UKWIMW-Tuner 

»Ansprechendaes Sim-line-Design 

»Problemlose Bedienung. hoher Abstimmkomfort 
sl ED-Betriebisartenanzeigan und Signalinstrument 
*Мойде!! KT-SOL mil zusatzlicnerm UW-Teil 


“UK W-Eingangsempfindlichkeit: 0,96% (75 Ohm) 

«tL IKW-Geraáuschspannungsabstand: 72dB (Stereo) (HF) 
et IKW-Klirrtaktor (Stereo, ТЕН 0,15% 
»Stereo-Kanaltrennung: 45dB bei TkHz 





KT-8O PULSE COUNT БЕТЕСТОН [Г IT] 


UKW-Stereo-Tuner mit Zähldiskriminator 
eAnsprechendes Slim-ine-Design 

"Servo-geregeltes Abstimmsystem 

"berragende HiFi-Qualität durch FM-Zähldiskriminator 
Hohe Interferenzunterdrückung 


*Eingangsempftindlichkelt: О, бшм (75 Ohm) 
*Geräuschspannungsabstand: 8OdB (Stereo) (IHF) 
*Klirrfaktor (Stereo, ТЕН: 0,07 ve 
»Stereo-Kanaltrennung: 48dB bei 1kHz 


prune Le em 


] KARTE 





KT-5OO 


Quarz-Synthasizer-UK W/MW-Stereo-Tuner mit Festsendertasten 

aDuarz-PLL-Synthesizer-Emptangsteil mit Mikroprozessor 

"Automatisches Abslimmsystem mit Sensortasten und digitaler 
Frequenzanzeige 

*"Festsenderspeicher lür & UKW. oder MW-Stationen 

»AnschluBmüglichkeit für Infrarat-Fernsteuarung 


*UKW-Eingangsempfindlichkeit: О, Эр (75 Ohm) 

"UKW -Geräuschspannungsabstand: e dB (Stereo) ПНЕ] 
»UKW-Klirrfaktor (Stereo, TkHzy 0,15% 
»Slereo-Kanaltrennung: 5006 bel 1kHz 





KT-5O 


UKW/MW-Stereo-Tuner 
*LED-Kanalmitlenanzeige. S-Punkt-LED-Signalstárkernesser 
Digitale Frequenzanzelge 
"Seryo-geregeltes Abstimmsystem mit Berührungssensor 
«Modell KT SOL mit zusätzlichem LW-Teil 


*UKW-Eingangsempfindlichkeit: О, 3, (75 Ohm) 
*LIKW-Gerauschspannungsabstand (Stereo): TOdB (IHF) 
sLIKW-Klirraktor (Stereo: 0,2% 
»Stereo-Kanaltrennung: 4506 bei "kHz 


KT-3O 


UKWIMW-Stereo-Tuner | 
«Ansprechende Gestaltung der Frontplatte und hoher Bedienungskm 
*LED-Kanalmittenanzeige und 5-Punkt-LED-Signalstärkernesser 
“Ansprachendes Silm-line-Design 

“Kiodell KT-30L mit zusätzlicher LW-Teil 


«LIKW-Eingangsemptindlichkeit: O,9uW (75 Ohm) 
“UKW-Geräuschspannungsabsiand (Steraay 7OdB (IHF) 
2"UEW-Klirriaktor (Stereo, IKHzI: 0,2% 
s5Stereo-Kanalltrennung: 4008 bei ТЕНЕ 


Der neue Receiver: Hohe Klangqualität 


und zahlreiche Automatikfunktionen 


Viele HiFi-Freunde bevorzugen den 
Receiver als kompaktes Kernstück ihrer 
Audio-Anlage. Die Kenwood-Ingenieure 
haben das Receiverkonzept weiter verfeinert 
und Geräte konstruiert, die nicht nur die von 
Kenwood erwartete hohe Klangqualitát 
bieten, sondern auch eine Vielzahl von Auto- 
matikfunktionen und vereinfachte Steuer- 
systeme aufweisen. 

Ein Höchstmaß ап Bedienungskomfort 
bietet das neue Star-Tracer-Abstimmsystem. 
‚Auf Berührung des Abstimmbalkens wird 
der automatische Suchlauf aktiviert, der 
das Frequenzband nach Sendern abtastet. 
LED-Anzeigen geben jederzeit Auskunft über 
die jeweiligen Betriebsarten und Einstel- 
lungen. Bei einigen Geräten erfolgt die 
Abstimmung durch ein servogeregeltes 
System mit Berührungssensor, während bei 





anderen Modellen eine digitale Quarz- 
Synthesizer-Abstimmautomatik, ergänzt 
durch Festsenderspeicher, für kaum zu 
überbietende Abstimmpräzision sorgt. 

Der Punkt, in dem Kenwood-Receiver 
anderen Geräten am deutlichsten überlegen 
sind, ist allerdings die Klangqualität. In den 
Kenwood-Receivern kommt neue, praxis- 
orientierte Schaltungstechnik zum Einsatz, 
z.B. High-Speed-Verstärkung, Freiheit von 
Schaltverzerrungen und die ZF-Bandbreiten- 
umschaltung. Diese Geräte bieten neben 
HF-störungsfreiem Radioempfang aber auch, 
dank einer sorgfältig konstruierten Phono- 
Vorverstärkerstufe, saubere, originalgetreue 
Schallplattenwiedergabe. Viele HiFi-Freunde 
sind daher zu der Überzeugung gekommen, 
daß Kenwood-Receiver ihren Erwartungen 
am besten entsprechen. 





Der neue Receiver: Hohe Klangqualitä 
und zahlreiche Automatikfunktionen 


Viele HiFi-Freunde bevorzugen den 
Receiver als kompaktes Kernstück ihrer 
Audio-Anlage. Die Kenwood-Ingenieure 
haben das Receiverkonzept weiter verfeinert 
und Geräte konstruiert, die nicht nur die von 
Kenwood erwartete hohe Klangqualität 
bieten, sondern auch eine Vielzahl von Auto- 
matikfunktionen und vereinfachte Steuer- 
systeme aufweisen. 

Ein Höchstmaß an Bedienungskomfort 
bietet das neue Star-Tracer-Abstimmsystem. 


Aut Berührung des Abstimmbalkens wird 


der automatische Suchlauf aktiviert, der 
das Frequenzband nach Sendern abtastet. 
LED-Anzeigen geben jederzeit Auskunft über 
die jeweiligen Betriebsarten und Einstel- 
lungen. Bei einigen Geräten erfolgt die 
Abstimmung durch ein servogeregeltes 
System mit Berührungssensor, während bei 


anderen Modellen eine digitale Quarz- 
sSynthesizer-Abstimmautomatik, ergänzt 
durch Festsenderspeicher, für kaum zu 
überbietende Abstimmpräzision sorgt. 

Der Punkt, in dem Kenwood-Receiver 
anderen Geráten am deutlichsten überlegen 
sind, ist allerdings die Klangqualität. In den 
Kenwood-Receivern kommt neue, praxis- 
orientierte Schaltungstechnik zum Einsatz, 
z.B. High-Speed-Verstärkung, Freiheit von 
Schaltverzerrungen und die ZF-Bandbreiten- 
umschaltung. Diese Geräte bieten neben 
HF-störungsfreiem Radioempfang aber auch 
dank einer sorgfältig konstruierten Phono- 
Vorverstärkerstufe, saubere, originalgetreue 
Schallplattenwiedergabe. Viele HiFi-Freunde 
sind daher zu der Überzeugung gekommen, 
daß; Kenwood-Receiver ihren Erwartungen 
am besten entsprechen. 





1.0008 
єє X i 


тыгы ии ГЕР gege 





KR-//O 


Quarz-Synthesizer-High-Speed-Receiver 
in Gleichstromtechnik 
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"Automatische Digital-Quarz-Syrilhesizer-Abstimrmung 


«Festsenderspeicher für 12 Stationen 

*Zero-owitching-Technolagie, gleichstrom- 
durcngekoppelt 

"Dreifache Klangregelung mit umschaltbaren 
FinsalzIrequernzer 


»"Sinusleistung 2x ай Watt, В Ohm, z0Hz-—2Ü0KkHz 
Klirrfaktor 0,02% 

»Anstiegszeit 1,005, Anstiegsgeschwindigkeit 
+ BOVIS 

*Phona-Gerauschspannungsabstand: 9198 bei Smiw 
Eingang (НЕ 

“UEW-Eingargsemplindlichkeit: Op (75 Ohm) 


KR-/5O sursmace 


Gleichstromgekoppelter High-Speed-Receiver 

mit Abstimmautomatik 

sotar Tracer -Abstimm-&utomatiksystem rnit UKW- 
Festsenderspeichern 

"Digitale Frequenzanzeige und zusätzliche analoge 
Abstimmskala 

“_Imschaltbare ZF-Bandbreile 

“Frei von Schallwerzerrungen durch Zero-Switching 
Iechnalogie 


aSinusleistung 2 х 60 Watt, 8 Ohm, 20Hz— 2ÜklHz, 
Klirrfaktor 0,02% 

*Anstiegszeit 1,045, Anstiegsgeschwindigkeil 
+ 20V fus 

«Phono-Geräuschspannungsabstand: 91dB bei 5mv 
Eingang {HF} 

*URW-Eingangsempfindlichkeit: 1,QuW (75 Ohm) 


KR-/3O maen 


Gleichstromgekoppelter High-Speed-Recelver 
mit Abstimmautomatik 


“Star Tracer" -Abstimm-Automatiksystem mit 
UK w-Feslsenderspeichern 

*LED-Leuchtanzeigen 

«Frei von Schallvarzerrungen durch Zero-Switching- 
Technologie 


“Sinusleistung zx 42 Watt, B-Ohm, 20Hz—20kHz, 
"Klirrlaktor 0,03% 
»Anstiegszeit 1,565, Anstiegsgeschwindigkeit 
+ БОБ 
“Phonz-Geräuschspannungsabsiand: B6dB bei Sm 
(ІНЕ) 
*LIKW-Fingangsempfindlichkeit: 10g, (75 Ohm) 


KR-/2O ияхтклсев 


Gleichstromgekoppelter High-Speed-Receiver 

«Servogeregelles „Star Tracer" -Abstimmsystem 
mi Berührungssensor 

«Digitale Freguenzanzeige 

*LED-Leuchtkaetten-Anzelgen 

*Frei von Schaltvarzerrungen dank Zero- 
ewitching- Technologie 

«Modell KR-720L mit zusätzlichem L'W-Tail 


»Sinusleislung 2x40 Watt; В Ohm, 20Hz—20kHz, 
Klirrtaktor ООЗ 
"Anstiegszeit 1.5e5, Anshegsgeschwindigkeit 
+ ОЧЫ i 
*Phonoc-Gerauschspannungsabstand: BedB bei 
5mV Eingang (HE? 
*«UKW-Eingangsemptindlicnkeit: 1,0uV (75 Ohm) 


KR-//O 


Quarz-Synthesizer-High- Speed Receiver 
in Gleichstromtechnik 
hab Ss varz: 5 
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KR-/5O surtmacer 


Gleichstromgekoppeller High-Speed Receiver 
mit EE EE 





xerzerrungen durch zarp-Switcnirg- 








sar&uscrspannurg 
Eirgang ПНЕ! 
ALIE N-Eingangsemplindlichikes: Tv 176 Chim] 


KR-/3Q „ндс 


Gleichsiromgekoppelter High-Speed-Receivor 
mit Abstimmautomatik 
iar Trace Abst TAa keer mil 


and 9108 bei бету 
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alfverzerrungen durch Zera-Swirehing 


SnLzeislang 2x £z mat & Dm. ZUHZ—ZÜkHz, 
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“Бшк ae ruszhsparningsabstand: 3626 bai Srv 
(HF; 
3L EW-Eipaengssernphnaienkeil: 1,09 176 Ohm 


KR-/2O STAR TRACER 


GlIeichstramgnekoppelter High-Speed-Recaiver 
»Sersojaregeies , UT Trace АЕ татат 
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КЕ-ЛЛО sua 


Gleichstromgekoppelter High-Speed- 
Receiver 

*Servogeregeltes „Star Tracer'-Abstimms 
mit Berührungssensor 

"LED-Leuchtketten-Anzeige und Spitzen 
Ausgangspegel 

* Hochwertiges LIKW-Empfangstei 


Modell KR-710 rnit zusätzlicher LW-Teil 


«Sinusleistung 2x 2B Watt, an B Ohm 
20Hz—e20kHz, Klirrtaktor 0.08 % 
*Anstiegszeil 1,568, Anstiegsgeschwindigk 
+ Has 
*Phono-Gerauschspannungsabstand: B4dE 
amy Eingang (IHF) 
*UKW-Eingangsemptindlichkeit: 7 Zu (75% 


KR-8O 


Stereo-Receiver in Gleichstromtechnik 

"Ansprechendes 5lim-line-Desiqn 

«Abstimmsystem mit autermatischem 
Hasterdurchlaut und digitaler Frequenzan: 

*Festsenderspeicher für 10 Stationen 

s Modell KR-BÜL mit zusätzlicher LW-Teil 


*Sinusleistung 2х 27 Watt, an D Ohm 
eOHz-—2zükHz. Klirrfaktor 0,05% 

*Phonc-Gerauschspannungsabstand: 8408 
om Eingang (HE? 

*LIKW-Eingangsemptindlichkeit: O, 74V (75 € 


KR-55 


UKWIMW-Stereo-Aeceiver 

"Neues, ansprechendes Design der Frontgl 
und hoher Bedienungskomfort 

*LED-Kanalmittenanzeige, LED-Signalstärke 
messer und Tarbcodierte Betriebsartenan? 

"Separate Lautsorecher-Wahlschalter 

Modell KR-55L mit zusatzilcher LW-Tei 


«Sinusleistung 2x 28 Watt, an В Ohm 
20Hz—-P70kHz, Klirrlaktor 0.09% 
2 LUKW-Eingangsempltindlichkeit: û äu (75 € 





9.070) жна 


Plattenspieler mit quarz-stabilisiertem PLL-geregelten Direktantrieb 


eDrenzahireae 






elung mit phasenstarrer Quarz-Servoregelschleife 
anismus mit opto-digitalem Sen 
eSchwerer Plattenteller mit hohem Masse-Trà 
+Hesonanzarmer Tonarm 
*Vibrationsdàmplende. im 






eTonarmrme: 








gheitsmoment 


aminarbauweise konstruierte Zarge aus ARCS- 
Kunstnarz-Sonderwerkstoff 





eGleichlaufschwankungen: unter 0,02% (effektiv, bewertet) 
[ 









eBumpelgeráuschspannungsabstand: besser al: JB [DIN-bewerlet) 
eLastabhángige Drehzahlschwankungen: unter 3 UpM, 1kHz 





'Uce«cm Last) 


KD-850 


Vollautomatischer Plattenspieler mit Quarz-PLL-Direktantrieb 
eDrehzahiregelung durch phasenstarre Quarz-Servoregelschleife 
«Tonarmsteuerung über opto-digitalen Sensor 

ePlattenteller mit hohem Trägheitsmomen! 

«Resonanzarmer Tonarm 

* Vibrationsdámptende Zarge aus ARCB-Kunstharz-Sonderwerkstoff 


0,029% (effektiv, bewertet) 
eHurnpelgerauschspannur bstand: über — 8308 (DIN-bewertet) 


аде Drehzahlschwankungen: unter 0,00015% (331/44 UpM, 1кН2 


eGleichlaufschwankungen 











KD-65O 


Plattenspieler mit Quarz-PLL-Direktantrieb 
eDrehzahiregelung mit phasenstarrer Quarz-Servoregelschleife 
ePiattantaier mit nonem Masse-Trágheitsmomen! 

e/arge aus АЯС )ngerwerkstoff 

Steuerung aller Funktionen durch Sensortasten 











»Gleichlaufschwankungen: unter 0,025% (effektiv, bewertet) 
stand: besser als 
Lastapnängige Drehzahlschwankungen 


Ug«cm Last) 


sRumpelaeráuschs pannungsa 





75d8 (DIN-bewertet) 


unter 0,00015% (3314, UpM. 1kHz 








KD-600 


Plattenspieler mit Quarz-PLL-Direktantrieb 
eDrenzahlregelung mit phasenstarrer Quarz-Servoregelschleife 
«Schwerer Plattenteller mit hohem Masse-Trägheitsmoment 
«Steuerung der Funktionen über Sensortasten 


eGleichlaufschwankungen 


unter 0,025% (effektiv, bewertet) 


754B (DIN-bewerlet) 


eRumpelgeráuschspannungsabstand: besser als 
eLasta 


20g«om Last) 





Kei 


KD-5IOO 


Vollautomatischer Plattenspieler mit 
quarzgeregeltem Direktantrieb 
"Mikraprazessor-Tonarmsteuerung 
"V erwindungssteiter Tonarm mit geringer Masse 
«Elektronische Tipptasten und Anschluß 
möglichkeit für Infrarot-Fernbedienung 
«Störungsireier Automatikbetrieb 
aDuarz-Drehzanl/Phasen-Regelung 


«Gleichlaulschwankungen: unter 0,03% 
(effektiv, bewertet) 

«Humpaelgerauschspanrnungsabstand: besser als 
—T5dB (DIN-bewertet] 


КО-6ОО 


Plattenspieler mit automatischer Tonarmrück- 

führung 

«Tonanm-Rückführ- und Unterbrechungsautomatik 

*Separater Tonarmmotor 

*Resonanzdamplende Konstruktion 

«Gerader Tonarm hoher Verwindungssteifigkeit 
und geringer Masse 


anleichlaufschwankungen: unter 0,05 o 

(effektiv, bewertet) 
sRumgpelerauschspannungsabstand: besser als 
— 6508 (DIN-bewertet) 


KD-AIOOR 


Vollautomatischer Plattenspieler mit 

Direktantrieb und Tipptasten für 

Frontbedienung 

e«Phatoelektranische Tonarmsteuerung 

s Eollektorioser Gleichstrommotor 

»Plattenteller mit hohem Masse-Tragheitsmoment 

sarge aus ARCB-Sonderwerkstol 

2 Anschlu&maàglichkeit für Infrarot- 
Fembedienung 


Slaichlaufschwankungen: unter 0,03% 
(etlektiv, bewertet) 
*Rumpelgerauschspannungsabstand: besser als 
r'1dB (DIN-bewertet) 


KD-5OF 


Vollautomatischar Plattenspieler mit 

Quarz-PLL-geregeltem Direktantrieb 

“Drehzahlregelung über quarzstabile 
phasenstarre Hegelschleite 

*Varwindungssteiler, gerader Tonarm geringer 
Masse 

»"Separater Tonarrmnmotor; Gleichstramrmaoltor ril 
hohem Drehmoment für Plattentellerantrieb 

»"Leichlgangige Tipplasten 


»Gleichlaufschwankungen: unter 0,025% 
(effektiv, bewertet) 

«Rumpel-Geráuschspannungsabstand: besser als 
— T5dB (DHN-bewertet) 





KD-2IOO 


Vollautomatischer Plattenspieler 

(nicht für GroBbritannian) 

st3ileichstrom-Servarnotor mi Tonirequerns- ( 
Drehzahlregelung ч 

“Hoher Bedienungskomfort durch leicht 
ansprechende Tasten 

Taste für automatische Unterbrechung des 
Abspierearganges 

s*Hesonanzdamplendes Gehäuse 

»HResonanzarmer Fräzisionsionarm 


*Gleichlaufschwankungen! unter 0,04 e 
ielfektiv, bewertet] 
»"Humpelgerauschspannungsabstand: besser als 
&TdB (DIN-bewertet) 





KD-AOR 


Plattenspieler mit Direktantrieb und 

automatischer Tonarmrückführung 

*Hoher Bedienungskomfort durch frontseitige 
Tipptasten 

*LED-Anzeigen 

"Маша, vibrationsdámpftende Zarge 

s" Verwindungssteiter Tonarm mit geringer Mass 


“Gleichlaufschwankungen: unter 0.03% 
effektiv, bewerlel) 

»Eumpel-Geräuschspannungsabstand: besser a 
— T5dB (DINH:bewertat) 





KX-2O060 ze меат 


Stereo-Cassettendeck mit Dolby-NR-System 
*Dreikopfbestückung 

eReineisentüchtig 

*Feineinstellmöglichkeit für Vormagnetisierung und Entzerrung 
st uoreszenz-Leuchtbalken-Spitzenpegelmesser 
*Logikschaltung für die Bandlauffunktionen 


*Übertragungsbereich: 20Hz— 19kHz (Reineisenband) 
eGer&uschspannungsabstand: 70dB (mit Dolby, Reineisenband) 
eGleichlautschwankungen: 0,04% (effektiv, bewertet) 


A 


ПЫН ease: 


ZE оф фф ө c B 


KX-80O 


Stereo-Cassettendeck mit Dolby-NR-System 
eDreikopfbestückung 

*Reineisentüchtig 

*Feineinsteliung der Vormagnetisierung 
*Logikschaltung der Bandlauffunktionen 


YA rab SYSTEM 


Metal Tape 


*Übertragungsbereich: 30Hz— 18kHz (Reineisenband) 
WË erer 64dB (rnit Dolby Reineisenband) 
ieichlaufschwankungen: 0,045% (effektiv. bewertet) 





KX-5OO маъ 


Stereo-Cassettendeck mit Dolby-NR-System 

*Reineisentüchtig 

*Tipptasten mit Logikschaltung 

*Feineinstellung der Vormagnetisierung, einfache 
Bandsortenwahl 

*Fluoreszenz-Leuchtbalken-Spitzenpegelmesser 


durch Mikroprozessor 


Tipptasten-Schalter 





KX-/O маъ 


Stereo-Cassettendeck mit Mikroprozessor 
und Dolby-NR-System 


*Direktzugriff zu beliebigen Bandstallen 


*Elektronische LED-Anzeigen und 


КХ-ОбО язь меа 


Stereo-Cassettendeck mit Dolby-NR-System 
*Reineisentüchtig 

*Dreikopfbestückung 

*Feineinstellmóglichkeit für Vormagnetisierung und Entzerrung 
*Doppel-Doiby-NR mit MPX-Filter 





*Übertragungsbereich: 20Hz— 19kkiz (Reineisenband) 
eGeráuschspannungsabstand: 65dB (mit Dolby, Reinelsenband) 
»Gleichlaufschwankungen: 0,045% (effektiv, bewertet) 





КХ-бОО мъ 


Stereo-Cassettendeck mit Dolby-NR-System 
*Reineisentüchtig 

*Feineinstellung der Vormagnetisierung 
«Logikschaltung der Bandlauffunktionen 
«Bandlaufwerk mit stabilem Zweiriemenantrieb 


eÜbertragungsbereich: 30Hz— 16kHz (Reineisenband) 
*Geráuschspannungsabstand: 64dB (mil Dolby, Reineisenband) 


*Gleichlaufschwankungen: 0,05% (effektiv. bewertet) 





KX-5O weite 


Stereo-Cassettendeck mit Dolby-NR-System 

*Elektronische LED-Anzeigen und Tipptasten- 
Schalter 

eHeineisentüchtig 

*Einfache Bandsortenwahl 

*Solides Zweiriernen-Bandlaufwerk 


Solides Bandlaufwerk mit Zweimotorenantrieb 


*Übertragungsbereich: 30Hz— 16kHz *Reineisentüchtig 


(Reineisenband) 
eGeráuschspannungsabstand: 54dB (mit Dolby, eÜbertragungsbereich: 20Hz—18kHz 
Reineisenband) *«Geráuschspannungsabstand: über 68dB 
*Gleichlaufschwankungen: 0,05% (effektiv, (mit Dolby, Reineisenband) 
bewertet) 


bewertet) 


*Übertragungsbereich: 20Hz—16kHz 
*Gerauschspannungsabstand: über 6&dB 
(mit Dolby, Reineisenband) 
*Gleichiaufschwankungen: 0,05% (effektiv 
bewertet) 


»Gleichlaufschwankungen: 0,04% (effektiv 


Verhesserte Lautsprecherkonstruktion 
mit Hilfe der Computertechnik 


Zur abschließenden Beurteilung der 
Qualität eines Lautsprechers ist der Com- 
puter nicht geeignet— hier ist und bleibt das 
menschliche Ohr die letzte Instanz. Die 
Computertechnik erweist sich aber als 
hilfreich, wenn es darum geht, Schwach- 
stellen aufzuspüren und die Konstruktion 
einer Box zu verbessern. Hierzu bedienen 
sich die Kenwood-Ingenieure der ganzen 
Vielfalt neuer Techniken, wie z.B. der digi- 
talen Computeranalyse, dreidimensionaler 
Computersimulationen und Laser-Holo- 
graphie, mit deren Hilfe eine Reihe von 
chronischen Problemen bei der Boxenkon- 
struktion gelöst werden konnte. So ließ sich 
der stórende EinfluB der Resonanzen und 
Vibrationen, die selbst bei sehr teuren Boxen 
noch unangenehm in Erscheinung treten, 
wesentlich vermindern. 

Die Laser-Holographie z.B. erwies sich als 


besonders wertvoll bei der Erforschung des 
Verhaltens von Schallwänden und Laut- 
sprechermembranen bei Einwirkung eines 
dynamischen Musiksignals. Ein von den 
Kenwood-Technikern entwickeltes, elektro- 
nisches Analysegerät, das ähnlich wie ein 
Röntgengerät arbeitet, lieferte wertvolle 
Erkenntnisse über das Verhalten der Schall- 
wandfugen bei Dauerbelastung. 

Dank dieser Techniken gelang es den 
Kenwood-Ingenieuren, Boxen zu konstru- 
ieren, die „Power Linearity“ d.h. linearen 
Frequenzgang unabhängig vom Eingangs- ` 
pegel aufweisen: auch bei stark schwanken- 
dem Eingangspegel bleibt die Linearität des 
Frequenzganges gewahrt, Der Erfolg: Dizse 
Boxen überzeugen durch authentische, 
natürliche Klangwiedergabe auch bei Musik- 
passagen mit hoher Dynamik. 








LS-IOO LINEAR REsPONSE 


Lautaprecherbox mit linaarem Fraquanzgang 
*Hatzegchackvartormte Membrane 
8170 Wah Mosioesstbarkeil Iraha 

Вайна безгя rnit drei Lautspeartrerr 
"Überlragungsbereich: 30Hz— 2 1xHz 
"Wirkungsgrad: gidan Sehisdnuckpegel, 1 Mater Akbar 








LOO ae | 


Lautsprecharbox mit linaarem Frequenzgang 

* Hileeschockverlormte Membranar 

*Musikbelastbarkeil 120 Wall; Oreiweg-Baßrellexbor mit dre Lautsprecher 
*DÜbartragungsheraich: 32Hz-—20kHz 

"Workungsgrad: SABA Schalkiruckpege, 1 Meter Abaland 








LS-2OO LINEAR Response 


Lautsprecherbox mit linaarem Frequenzgang 
*Hilzeschackegrteemde Membr aren 
"Mieikbelastbarkeit 100 WE 
*enrtragangsberalh: 388z—20kz 

"Wirkungsprec: BOGBAN Schalkruckpegel 1 Maler Abstand 


itt; Drelweg:BaBreflexbas mz die Lautageecharr. 


LS-IOOO LINEAR Response 


Laufsprecherbox mit linearem Fréquanzgang 
*Hitzeschackvertemmte Mermbranen тїї Sicken 


ТЕТ 


"EXT Watt Mu kbelasssarwell; Zwenweg.Ealieatlexbee mit zwei Lautsprechern 


*lberiragungebereich: 35Н4г-—20КН> 
«Wirkungsgrad: agp Schalldrukpegee, 1 Meter Abstand 





15-800 LINEAR Response 


Läutsprecherbox mit linearem Freguenzgang 
*Azgeschimte Schalward und vareindangsstetes Gehäuse 
*Muskbalasmaskei 


1 80 Wat: Zwaleeg-Basrejlaspox mit лт! Autsprechern 





"(ап вашег; АПН2—2ПЕНт 


Sid ckungesgrad: ABW Selsalidrackpegel, Abstand 1 Meier 





LSK-5OOB 

Lauispracherbox 

"^kustiszh bedämptta Oreieegoe mit deal Laulspiracherr 
ED al Kusikpelastbarken 


v3DeprTiettanar 
*Übertragungsbereich: BORT— UK Hr 





LSK-AOOB 


Laulsprechenten® 
“Akne 


ch бөйт! Direwesgbax mp drei Lautsprechern 
Мия кеі 

air Teflöner 

*bertragungebereich: SOHZ— KEHF 





LSK-3OOB 


Lautsprecherbox 

*Auustach Бекте Zweiwpgbox mit zwei Lautspeeehern 
zé Wal Ми Каа жаткап 

ттге ТЕТКА еве" mit breiter Übertregungsbereion 


“Überiragungsbereich: ВОН DEAE 





Zweiwega-Lautsprecherbox 


Fëllt geschlossen 






estan 





"ierirequngsberrich: БАНЕ 27647 





Dreiwage-Lautsprechaeryox 


"не geschlossene Bux mit 3 Systemen 
Кета те 

- mic breit 
„Serlsgungsberech HHz 











SUE 


e Box mil 3 Syatermpn, Beasrcaerkes AC y 


m uberirasunrgsberr ch 





LSICIOOB 


Zwnlwegr-Lautspracherbax 


*Alls&itk 






гент 
ungs arec Oz. ЖЕНУ 





LSK-200C 


Zweiwpge-Lautsprecharbox 
(nicht Hir Grp&britisniani 
*Allseitis geschlossene Box mit 2 


Syeternan 
ar 





“ar Мена віза гет 
Së mt: Teflöner mit beaibarg Jberttsgungsbereich 
»Libertragungscereict: (5H2- 20% Hr 


eschkssare Br rat 3 Syslarmıerı, Belast 





Hachleistungs-Aegalbox 


: A Hochleistungs-Regalbox 
a5 WwereeprBalretlexink mit 2 Eu 


s Zwelveqe Balihatextex mill 2 Es 
"Редеігеціег 

ПЕН "Übartragungssersich: ESSE Cha 
CS drck ARIE 





men, Eelasbarkei 30 wa 





man, Belastbarkeit 











п Ir Entleerung 





9-440 L5-33O 


gegen 
каг Ех mit ` 
І Wal 

*zlcrr-Tiel/lliliedon-Eyvs 
*Liserira 


" Zwensege-Lautsprecherbo® 

ElasIbarknit * retlexbàx mit Z Systernen, Belastharkail 
гап 
rrTiefiMirte оту 
*Lizerlapangzbe 










iJ 





GE-8O 


Sterec-VialTach:Klangregelnetzwoerk Grachiz Eaualizer) 
"Fiat Freguenssänder mit airam Hegetieraleh won je + 10d 
"Separate Regelung Ti linken und rechten Karal 
*Mitellrimuenzere 5092, 20002, Dis, 32kHz, tax 
**linaktor: unter ODODE IgoHz—22kHz) 








RA-8O 


Sbereo-Hallverstärker 

"Zei versonledere Elea 
“Zellvarzögerung von D bis 2.5 Sekunden 
^T apg-Minilnr 

ШЕПН Abachaächer 





РМ-8О 


Sterec-Laistumgsmanitar 

*Farbzodiarle 24-Punkt-LED-Arigzsize 

"Hone Маейрагашпк wan 1 Wat sis ТК Wall 

*"Arzprachzail T Millsekunder 

"LisütapnachecViabiscallar re dre Slelkangen Tür Harserglesche 





damer : zi nd 
FHP 
E pu и rere 


АТ-50О 


*Dig:alarzeige der Uarzen ung ger Wochenlage 


RC-5OO 
Systom-Schaltzenirale und Famsteuar.Emplangseinheit 


«32 Funktionen 
2n'ra'ar Femsteuersarde: 





AT-BOD 


Elektronische Schaltuhr 

"Gut ареал Digileianzisiga, tecieriurızetreundiche 
Gestaltung der Froriiplatte 

“Prarsa Ensleirmglichkeil der 24-5:00c6 Digital- 
Zallgchiaituhr 


ii 





AT-5O SPC-IOO 


Elektronische Schaltuhr spezial-Lautsprecherkabel — extrem dämpfungs- und kapazitütsarm 
vara пе 28-Slunder-Cigtalanzeige 
*Bediarungetreundichs Ausieauag der Frontpiatte 





5-0 DS-20/21 


Ultra-harte Plattentellerauflage zur Unterdrückung niederfrequenter Vibratlonsdämpfende Schallplatten-Auflagegewichte 
Schwingungen 





KH-85B 


Planar-dynamischer Sterso-Kaptharer 


KH-A45B 


D'ynamischar Sterea-Kopfhüear 
] «һас Богт 
ch 2ПН#—2ЕЧг геги бега ZUHZ— kHz *Jhentrequngsserecr züHz-— ЛЕНУ 





zhallaruzk 1 03dBiretsv 
вдига 





CH 


L-01A L-07MII 


160W + 160W 200W 


110W + 1100¥ 150W 
0,006% 0,007% 
0,003% 0,003% 

DC —400kHz DC —600kHz 
1.000 120 


0,7uSek, 0,554Sek. 

+ 150V/uSch. а 1707/50, 
1 V/50k Ohm 

2,55mV/S)kOhm — 


0, tmy / 100 Ohm 
200mV /SOkOhm 


120dB (kurz- 
geschlossen) 


30dB (60dB) 
72d8 (55dB) = 
11248 (65dB) e 


B bei 100Hz 3/6/9dB bei 


30/100Hz 


5/18Hz, 6d0B/ Okt. 


BON 
440 x 156 x 452 
3,5kg 


2,5mV/50kOhm ` 2,5mV /BükOhm 


150mV/30kOhm ` T50mV /30kOhm 
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. STEREO-VORVERSTÁRKER L-07CH - 


Eingangsempfindlichkait/Eingangsimpedanz, 


Geräuschspannungsabstand |IHF-A) MISCHE SYSTEME KHA-50 
Phono 1 Imagn.)  2,ümWw/5ükOhrm ЭОЕ Einschwingwerhälten 
Рћопо 2 (отага. O, AT /BüOOhm/ 7ÜdE Aretegszeit O,12uSek. 
Tuner/Aux/Tape Play: dl Sk Ohm OSE Anstiegegeschwirdigkoit абак. 
Max. zulässige Eingangsspannung _ E: Ee 75dB bei Nennleistung 
Phono |  45ümVieffektiv), Klirrfaktor 2,003938 bei TkHz ў 1 : 
- O Phono2 4m leffektiv), Klirrfaktor 0.00396 bei TkHz Seene (ee relate 
Frequanzgang 1REA A) Eingangsemgfindlichkeit 0, тт 
i Phono | =0,2dB, 20Hz—20kHz Eingargsimpedang 100 Ohm 
Phono 2 0,298, MHz —20kHz Max. zulässige Eingangsspanrumg Bech 
Tuner Aux Tape Play 096, — 318. 1Hz—3500kHz Max. Ausgangsspannung 1,5% 
2 —À ЕЕ Beriebaspannumg 12% 
аан ic Abmessungen BxHxT  120x55x 180mm 
agszeit Vol: ОВ) ; - 
+I Q1aSck, Gewicht. 0,7kg 
ziv Ü, u5ek, 
25V Oiufëek, 
Regelbereiche 
Baßregleor = 7,588 bei I00Hz E : s, E й £ 
HARE EER — VIELFACH-KLANGREGELNETZWERK GE-80 
Klirrfaktesr pen SEI E TF FF FE ASR — 
Phono 1 [magn.) з Hegelbereich +100В ! 
20Hrz-—2ükHz 00W% bei 3V Ausgangsspannung Scheitelfreguenzen  5OHz, 200Hz, Stin. 3,2kHz 
Phono 2 Idynam.} Max. Ausgangsspannung BW 
20Hz—20kHz DOOR bei TV Ausgangsspannung Übertragungsbereich ZUHzZ— 20kHz 
Toner Kim und Tage Plan Klirrfaktor 0,1%, 20Hz — 20&Hz 
ЗОН 20kHz  0,00495 bei IV Ausgangsspannung , Gerüuschspannungsabstand БОЯН 
ا بے‎ 8 Eingangsemptindlichkait/Eingandgsimpedanz:— 150m /ATkOhm 
Ausgangsspannung Ausgangsimpedanz Ausgangsermptindlichkeit/Ausgangsimpedanz.— 150 A7kQhm 
Nennausgangspegel 1V10 Ohm Leistungssufnahme 12 Wan 
Max. Ausgengspogel ` 10V ^10 Ohm Abmessungen Bx Hx T 40x 74 x T&Urm 
Tape Rec (Tbd.-Aufnahme! ` 140mV /100 Ohm Gewicht ` 2,7kg 
Abmessungen BxHxT 480% 100 x Omir e | e : 
Leistungssulnahme 50 Watt SPIEZENWERT-LEISFUNGSMESSER PAG 
Gewicht ` 7,8kg Malibereiche ` LOO] — TON. Ex 013, 
к= = 0,01 — TOY (x 1) 
Mekgenausgkeit 208 x0,1, s fdB xi 
Übertragungsbereich 20Hr — 20kHz 
Anspeechempfindlichkeit | Zu Sek (kHz) 
Leufsprecherausgaánge 3 Paar 
Lautsprecher-MWahlschaltter A, B, C, A+B, AC 
Eingangsleistung/-impedanz ` 20004 7 1, 5kOhm. 
Ausgangsimpadanz В Ohm 
> Ee EE 3 AGE Lestungsaufnehme 10 Wart 
FERNBEDIENUNG RC-500 Abmessungen BXHXT Ad 74 x 160mm 
EMPFANGSTEIL SEN Gewicht 2,7kg ` 
Fernbediemungsanschluß , E 
Tuner | BP {OINI NACHHALLGERÁT RA-BO =» 
Verstärker SP (DINI Machhalldeuer 
Planenspiser ЕР (DIN) Effakt 1 0—2,5 Sek. 
Pregramm-T ener Effekt 2 30— TOO Sek. 
Leistungsaufnahrme 5 Vatt Ubertragungsberelch ` 20Fz— ZkHz 
Abmessungen BxHxT 440 x71x2B0mm Klirrfaktor 0,1%, 20Hz —20kHz, 
Gewicht 3,0kg bei TV Ausgang 
SEMDER Gerauschspannungsabstand ВО 
Zahl der Kanäle 22 Eingangsempfindlschkeit/ Emgangsimpedanz — 150mWV /47kO0hm 
Reichweite 10m [aut Achse), Ausgangsempfindlichkeit/Auagangsimpedanz ` TEOmV ! A7kOhm 
Im [XI achsen-entferntl Leistungsaufnahrme B Watt 
Leistungsaufnahme 36m Abmessungen Bx Hx T. 4A x 74 x Téürmm 
Abmessungen Gewicht 102 x 30 x 148mm /0,4kg Gewicht 2,7kg 
TIMER АТ-500 AT-80D AT-50 
UHR 
Zeitanzege 24 Stunden 12 Stunden 24 Stunden 
Antneh  Netzfraquenzaynchroniserter = - 
Mikroprazessur 
Anzeige ` Fluoreszenz-Anzeiga Flucreszenz- Anzeige Fluareszenz- Anzeige 
Genauigkeit Abhängig von Netzfrequenz Abhängig von Metzfrequenz Abhängig von Metzfrequenz 
{= 10 Sek.) [+10 Sek) {ж ТО Sek.) 
TIMER 


Zahl der Einstellungen 
Selektor- Ausgang 


Genauigkeit 
Kaltgeräte Steckdosen 
Einstellungsintervall 
Betriehszyklus 


12 Einstellungen (B3 Einstellungen 

bes täglicher Funktion) 

UKW 1-5, MW 1-8 oder 1-B ohne 

NIV IDEM 

Innerhalb von 3: 0,1 Sek. 

Geschaltet: BÜOW, direkt 400W (gesamt! 
1 Min. bis ze 

24 Stunden (täglich Funktion) 

1 Woche wöchentliche Funktion) 


STOPPUHR 


Leistungsaufrnahrne 
Abmessungen B x Hx T 
Gewicht 


99.59 min. (max. Zeimehmungt 
B Wait 

340 x 71,5 Xx 257, 5mm 

3.4kg 


PHONO-VORVERSTÄRKER 


FÜR ELEKTRODYNA- 





Geschaltet 2: 700W (gesamt! 
1 min, baa 23 Stunden EB min: 
Die Einschaltzeit kann zwischen 1 min, 


und 1 Stunde 58 min, eingestelit werden 


Unter +0,02 Sek, nach Yorwahlzelt 
Geschaltet 4: BON [gesamt] 

1 min. bis 23 Stunden 58 min, 

Die Einschaltzeit kann zwischen 1 min, 


. und 1 Stunde 59 min: eingestellt werden, 


B Watt 
A40 x T9 x 170mm 
2,2kg 


Б Wat 
240 x B xc 120 emm 
2, kg 























TUNER KT-1000 KT-900 KT-800 L-01T L-07TII KT-80 KT-60 
UKW-EMPFANGSTEIL 
Eingangsempfindlichkest 75 Ohm 
Mono S/N 26dB, 40kHz Hub 0,8; V 0,BuV 0,8 V 0,64 V 0,75uV 0,6) V 0,9uV 
Stereo S/N 26dB, 46kHz Hub 224V ZuV 28g V 22V 22uV 25У 25uV 
Eingangsempfimdlichkeit bei 
5008 (IHF), mono 1,8&V 1,BuV 1,SuV 1,7\/ 1,7uV 1,65WV ZuM 
Begrenzereinsatz —3dB, 
40kHz Hub 0,4; 0,5uV 0,5uV 0,43% 0,8u V 0,3uV 0,5uV 
Erequenzgang  15Hz — 15kHz 30Hz — 15kHz 30Hz = T5kHz 15Hz — 15kHz 20Hz — 15kHz 30Hz — 15kHz 30Hz — 15kHz 
3-0, 5dB +0,2dB, —0,8dB €0,2dB, -2dB +0,5dB *0,2dB, —1,0dB +0,2dB, -0,8dB 40,2dB, —2,0dB 
Klirrfaktor 
Mono; 1kHz, 40kHz Hub 0,03% (Wide! 0,04% [Wide] 0,12% 0,03% (Wide) 0,07% 0,07% 0,1% 
Stereo: IkHz, 46kHz Hub 0,04% (Wide) 0,15% (Wide) 0,2% 0,05% (Wide 0,17% 0,12% 0,2% 
Geräuschspannungsabstand (IEA-CI 
Mono: 40kHz Hub, 1mV 8598 &3dB 70dB BOdB тав TaB 75dB 
Stereo: 46kHz Hub, 1mV  BOdB 78dB 68dB 74dB &2dB 89dB 57dB 
Geräuschspannungsabstand (HE) 
Mono: 75kHz Hub, 1mV 90dB 8848 74dB 8608 BAdB 83dB 77dB 
Stereo: 75kHz Hub, 1mV 85dB зав 71dB BOdB 8098 Diop 72dB 
Stereo-Kanaltrennung IDIN), 1mV 
250Hz 55dB 49dB 4288 =- 45dB 46dB 40dB 
IkHz B55dB 50dB 42dB B5dB (breed) 52dB 47dB 40dB 
6,3kHz 4308 35dB 42dB - 45dB 40dB 35dB 
12,5kHz 35dB 32dB Е — 40dB 32dB 30dB 
Spiegelfrequenzunterdrückung dB S0dB 80dB 120dB 120dB 80dB 50dB 
7 Trennschárfe bei 300kHz, 20dB 
9 Eingang 3698 (Widel 45dB Wide) - 45dB (Widel - 83dB 70dB 
77dB (Narrow) ` 77dB (Narrow] 7008 808 (Narrow)  80dB (Narrow) — _ 
ZF-Unterdrückung 11048 100dB 90dB 120dB 11098 10508 dB 
AM-Unterdrückung 7048 70dB BOdBR 65d8 65dB 65dB 65dB 
Nebenwellenunterdrückung 120dB 120dB 11048 120dB 120dB 100d8 85dB 
Gleichwellenselektion 0,808 1.038 1,588 0,998 0,7808 1,998 1,548 
MITTELWELLEN-EMPFANGSTEIL 
Eingangsempfindlichkeit 
[b. 2048 S/N) 10uV 134V 18V 20uV - - 14V 
Geräuschspannungsabstand 
ImV Eingang 5298 5248 5048 4348 - - 5AdB 
Spiegelfrequenzunterdrückung 7OdB 45dB 40dB 33dB — Ра 45dB 
ALLGEMEINES 
Leistungsautnahme 0,18A 0,25A 0,1A 509W 28W 1W aw 
Abmessungen B x HX T 440 x 123 x 440 x 78 x 440 x 52 x 440 x 136 x 480 x 100 x 440 x 78 x 440 x 78 x 
388mm 390mm 247mm 250mm 250mm 333mm 341mm 
Gewicht 6,5kg 5,1kg 2,2kg 9,1kg 7,8ka 4,5kg 4, tkg 
TUNER KT-500 KT-50 KT-30 
UKW-EMPFANGSTEIL 
Eingangsempfindlichkeit 75 Ohm 
Mono S/N 26dB, 40Hz Hub 0,9«V 0,9. V 0,9uV 
Stereo S/N 2608, 46Hz Hub 30,V av 25&V 
Eingangsempfindlichkeit bei 
M | 5048 (IHFI, mono 23% 2,0uV 2,0к\/ 
Begrenzereinsatz —3dB, 40КНг Hub 0,BuV 0,5: D. Be 
Frequenzgang 30Hz—15kHz, +0,2dB, —3dB 30н2 --15kHz, +0,2@4В, —24В 20: — 15kHz, +0,2dB, —2dB 
Klirrfaktor 
Mono: 1kHz, 40kHz Hub 0,15% 0,1596 0,15% 
Stereo: IkHz, 46kHz Hub 0,2% 0,3% 0,3% 
Geräuschspannungsabstand IIEC-A} 
Mono: 40kHz Hub, 1mV 6508 7008 7048 
Stereo: 46kHz Hub, ImV 60dB 6508 6508 
Geräuschspannungsabstand (IHF) 
Mona: 75kHz Hub, 1mV 7088 75dB 75dB 
Stereo: 75kHz Hub, ImV 6608 70d8 70dB 
Stereo-Kanaltrennung (DINI, 1TmV 
250Hz 4048 40dB 40dB 
ikHz 80dB KO 40dB 
6,3kHz 4008 35dB 35dB 
12,5kHz 3508 3048 30dB 
Spiegelfrequenzunterdrückung 4048 50dB БВ 
Trennschärfe bei 300kHz, 20dB Eingang 8008 70dB 70dB 
ZF-Unterdrückung BOdB SOdB SOdB 
AM-Unterdrückung 5588 65dB 65dB 
Nebenwellenunterdrückung 75dB бај) 80dB 
Gleichwellenunterdrückung 1,508 1,5dB T,5dB 
MITTELWELLEN-EMPFANGSTEIL 
Eingangsempfindlichkeit Ib. 2008 S/N) 20uV 14¥ 14V 
Geräuschspannungsabstand 1mV Eingang 48dB 48dB 4BdB 
Spiegelfrequenzunterdrückung  — 55dB 5bdB 
ALLGEMEINES 
Leistungsaufnahme SW 10W 10W 
Abmessungen BxHxT 440 х 133 x 288mm 440 x 74 x 250mm 440 x 74 x 250mm 


Gewicht 4,3kg 3,0kg d 2,5kg 


RECEIVER 
AUBIOTEIL 
Mennisistung 

an 4 Ohm, &3Hz - 12,5KHz, 
Klierfaktor unter 0,7% (EC) 
an 8 Ohm, 20Hz —20kHz (ETC 


 Klirrfaktor 
Nennleistung an 8 Ohm 
Intermodulatiansverzerrungen 


Anstiegazeit 


Anstiegsgeschwindigkeit 


Frequenzgang 
Gerslschspannungsabstarnd bei 
Nennleistung (EC Ai 

| Les upnbewertet, nach DIN, 
bai Pir 

MM Phone 

Tape Pio AUX 
Dàmpfungsfaktor & Ohm, TkHz 
Eingangsernpfindlichkeit 

und -Irmgusdanz 

Phone 

Tape AUX 

Regelbereiche 

Baßragler (100н21 

bus BOOKHz Verschiebung 
Hàhenregler (TOkHz) 

bei ZkHz Verschiebung 
Mittenrecler 

Gehörichtige Lautsiärkekortur 
L-2098) 

Subsonic Filter 

{Schalter DC COUPLED in 
Stellung OFF} 
URW-EMPFANGSTEIL 
Eingangsempfindiliehkeit 75 Ohm 
Mono ТЕНЕ, 4DkHz Hub 

Stereo 1kHz, 4 ЕНУ Hub 
Begrenzereinsatz — 208. 

kHz Hub 


Frequenzgang 


Klirrfakctor 
Mana ТЕНЕ, 40kHz Hub 


Stereo TkHz, d6kHz Hub 


Geräuschspannungsabstand UEC- Al 


Mono bei 40kHz, Hub 1mV Eingang 
Stereo bei 46kHz, Hub Tee Eingang 

Geráuschapannungsabstand IHF] 
Mono bei 7BkHz, Hub Зат Eingang 
Stereo bei 7bkHz, Hub 1mV Eingang 


Stereo-Kanaltrennung 

Im Eingang {DIN}, TkHz: 

| I= Маго 

Trennschärfe bei 300kHz, — ЖАН 
Eingang; | 9 Narrow 


ZF-Unterdrückung 
AM-Unterdrückung 
Nabermwellenunterdrüekung 
Gleichwellenselekthan 
Pibkattanunterdrückung (19k Hz) 
MITTELWELLEN-EMPFANGSTEIL 
Eingangsempfindlichkeit 
[b.-20dB S/N) 
Geräuschspannungsabstäand bei 
Jm Eingang 
Spiegalfrequenzunterdrückung 
ALLGEMEINES 
Leistungsaufnahme 
Nennleistung bei B Ohm) 
Abmssaungen BxHxT mm 


KR-T7T/0 KR-750 
BENNY 4 BEW DI + BONY 
BOW + DOMM BOW + GOW 
Klirrfaktor 0,02% Kiirtaktor 0,02% 
0,0256 0,02% 

0,025 А 0.01% 
Т.н, 1, üg Sek. 

+ 1BOV ak. + 120v Sek. 
DC--320kHz bis —300kHz 
+098, —3dB +E, — 3dB 
BbdB (5796) B5dB [Б7АВ!} 
10548 (5508) ТОБЕ 6208 
pI e) 


2,5mV/BükOhm —Z,5mWV'/5ükOhm 


150mV/5DkOhm 150г БО Ста 
+ TUB +1048 

+ 1098 +1048 

+ 1096 - 


KR-730 _ KR-720 KR-710 KR-80 KR-55 3 
PEW + BEY aeu a- 45100 CMN + SONA a — 30V EDM + RW 
JAM + Ar AVV 40А ZEN + 20A ITW + ттүү JBW AERE 


Khrrfaktor 0,09%  Klirrfaktor 0,03% Klirrfaktor 0,08% Klirrfaktor 0,05% 140Hz —20kHz) 


0,02% 0.03% 0,0856 0,05% 0,09% 
002%. 0,025% 00 ` 0.02% 0,04% 
1,5uSek. 1,5 Sek. 7. Bn Sek. = 5 
x50V/uSek. _ -BÜV/aSek. Ei — - С 
SHz—250kHz ` BHz—2B80kHz ` 7Hz—200kHz БН: 130kHz ` 10Hz— 100КНЕ 
+098, 208 +048, —3dB +048, —3dB  +0.5dB, —3dB +008, —3dB 
BÜdB (55081 8098 5598) TEE  7BdB (5888) TEE 
10598 (6098) 10598 (5508) 10408 (6048) 105dB (BOdB) 10088 16098] 
50 50 45 45 30 


2,bmV/5)UkOhm 25m БОКОҺт ` 2,5mWV/SOKORm 
150mV /5ükOhm Jk БОС 150г kOhm 


Z,BmWw/BükOhm  2,5mW/50KkOhm 
T50mv/S0kOhm ` 150m БПКЕН! 


± ÊÊ +808 +808 


ЕВ 


+ ВВ BdB 


+ TüdB bei 100Hz + 1048 bei 100Hz + 1098 hei 100Нг + 1098 bei 100Hz + 1008 bei 100Н2 + 1088 bei 100Hz + 1098 bei 100Н= —— 


+0,5ав, — 1.098 0,508, — 1,098 0,518, = 1,008 +148, —1,5dB + 198, —2dB 


18Hz бай "Okt, 18H» BdB./ Okt. 
D Ba 1,0uW 

Fin u 

Dë DRAI 
MHz — 15k Hz 20Hz— 15kHz 
0,09% (Normal 0,13% 

0.295. (Narrow) 

0,15% (ema) 0,2% 
: 0,3% (Marra) г 
BBdB 7508 

EB TÜdB 

TAdB 7608 

oda 7208 

4508 (4008) 48608 

БЫН (BOdB) _ЗБав 165281 
dd BEGE 

Бан ББав 

HB HEI? 

1.098. 1.048 

SAJE ABB 

Bu EA 

BOB 5796 

ADB SIE 

KZ Kl 

538 х 1Xix36h — 4BBx 1331x350 
12kg 9,66 


Gewicht [netto ` 


1,00% 10 13a O,TuV 0,SuV 
зру 30 30uV 25. 25uV 
0,8uV Dän 1,0 DAN Dau 
ZüHz—1l5kHz 3üHz—l15kHz ` 30Hz—15kHz ts 18: SOM 15kHz 


+0598, —2,0dB +0,208, —2 В 





0.12% 0.12% 0,1% 002% 0.15% 
0,296 D, 295 0,25 0,236 D. 395 
75086 T2dB Tad THB TÜdB 
7018 BBdB Bade B5dB B5dB 
7608 7608 76dB 75dB G 
72dB 71968 = ттан "ПАВ E IE 
36dB 36dB 40B 45dB 40da 
Ба 6098: Sp - 7048 
8508 эв SEI 1054В ВоВ 
SEI кын EB BÜdB &5dB 
?7BdB 7048 75dB BÜdB BüdB 
1.058 1,0dB 1,048 Т.2986 1,508 
45dB 47dB 4598 = -= 
15р 20uV 20uV Ten 134V 
Stop 5048 Бан Бан dB 
BüdB аа]: | ы HME ЗЕ a5dB 
KEN 120W TEER 135W 120w 
Ф889 х 133 350 Hisia ük 110х298 340 x ТӘ х 336 AD x 1089 x 2990 
8.Bkg 7.7kg 7.2kg 8, ikg 5.2kg 


PLATTENSPIELER 
Antriebsart 


Motor 


TONARM 
Bauart 


Effektive Tonarmiänge 
Überhang 
Einstellbereich der 
Auflagekraft 

Zul, Tonabnehmergewicht 
leinschl. beiliegendem 
Systernträger) 
Leistungsaufnahme 
Abmessungen B x H x T 
Gewicht 
Spurfehlerwinkel 


*L-07D 
Plattenspieler mit quarz- 
geregeltem 


Servo-Gleichstrormmotor, | Gleichstrommotor mit 20  Gleichstrormmotor mit 20 


Plattenspieler mit quarz- 
Direktantrieb 


KD-650 
Plattenspieler mit quarz- 


Hochlaufmoment 2,5kgem Polen, 30 Nuten, Hochlauf-Polen und 30 Nuten 


33cm Durchmesser, 
Aluminium-Druckguß- 
legierung lamelliert mit 
Dural, Gewicht 5,5kg 
einschließlich antimag- 


2 Drehzahlen, 33-1/3 und 


45UpM 

Weniger als 0,0296 
IWRMS! 

Weniger als +0,032% 
{DIN} 

Besser als —94dB 
(DIN, bewertet) 
Besser als — 5508 
(DIN, nicht bewertet) 


J-fórmiger Rohrtonarm 
mit Gegengewicht und 
EIA-Anschlufs 

245mm 

15mm 


0 bis 2g (50-mg-Schrittel 


555 x 160 x 470mm 
31,0kg 


+2°26°, —1°11', 





+1°48' 


moment 1,5kgcm für 
Plattenlaufwerk; Mikro- 
Gleichstrommotor mit 

2 Polen und 3 Nuten für 
Tonarm-Automatik. 


2 Drehzahlen, 33-1/3 und 


45UpM 

Weniger als 0,022% 
(МКМ) 

Weniger als 4: 0,0396 
IDIN} 

Besser als — Зав 
IDIN, bewertet! 
Besser als — 55dB 
IDIN, nicht bewertet) 


S-fórmiger Rohrtonarm 
rnit аА geg und 


35 Watt 


30cm Durchmesser, 
Aluminium-Druckguß- 


legierung, Gewicht 2,6kg 


2 Drehzahlen, 33-1/3 und 


45UpM 

Weniger als 0,025% 
IWRMSI} 

Weniger als +0,03% 
IDIN} 

Besser als — 75dB 
IDIN, bewertet! 
Besser als — dB 
IDIN, nicht bewertet) 


S-fürmiger Rohrtonarm 
mit Gegengewicht und 
EIA-Anschluß 

245mm 

15mm 


0 bis 3g, 0,1g Schritte 
2,0 bis 12,00 


Bürstenloser Servo- Kern- und nutenloser 

Gleichstrommotor mit 20 Servo-Gleichstrommotor 

Polen und 30 Nuten Plattentellerantrieb; 
2-poliger, 3-kerbiger 
Gleichstrommotor für 
automatische Funktionen 

30cm Durchmesser, 31,6cm Durchmesser, 

Aluminium-Druckguß- Aluminium-Druckguß- 

lagierung, Gewicht 2,6kg legierung, Gewicht 1,5kg, 
Massen t 
330kgcn 


2 Drehzahlen, 33-1/3 und 2 Drehzahlen, 33-1/3 und 


———À———‏ ل ا م ا 


+1,8 bis “1,0 
Winkelgrad 


"Separate Steuereinheit: Abmessungen 130 (B) x 110 (Н) x 356 (TI mm; Gewicht 4,3kg 
"Modell KD-500 wird ohne Toner geliefert. 





PLATTENSPIELER KD-4100R KD-2100 
Antriebsart Direktantrieb Riemenantrieb 
Motor Kern- und nutenloser Servo-Gleichstrommotor 
(Є. Servo-Gleichstrommotor тії Frequenzgenerator 
für Ptattenlaufwerk; 
Mikro-Gleichstrommotor 
mit 2 Polen und 3 Nuten 
für Tonarm-Automatik 
Plattenteller 31cm Durchmesser, 31cm Durchmesser, 
Aluminium-Druckguß- Aluminium-Druckguß- 
legierung, Gewicht 1,15kg legierung, Gewicht 0,7kg, 
Drehzahlen 2 Drehzahlen, 33-1/3 und 2 Drehzahlen, 33-1/3 und 
45UpM 45UpM 
Gleichlaufschwankungen | Weniger als 0,03% Weniger als 0,05% 
IWRMS) IWRMSI 
Weniger als +0,065% Weniger als +0,07% 
(DIN) (DIN! 
Rumpeln Besser als —71d8 Besser als —67dB 
(DIN, bewertet) (DIN, bewertet) 
Besser als — 4808 - 
IDIN, nicht bewertet! 
TONARM 
Bauart S-fórmsger Rohrtonarm S-förmiger Rohrtonarm 
mit Gegengewicht und mit Gegengewicht und 
EIA-Anschlufs ElA-Anschluß 
Effektive Tonarmlänge 225mm 213mm 
Überhang 15mm 14mm 
Einstellbereich der 
Auflagekraft 0 bis 3g 0 bis 3g 
Zul, Tonabnehmergewicht 3 bis 9g Б bis 10g 
(einschl. Бейедепдет 
Systemtráger| 
me 20 Watt 30 Watt 
Abmessungen BxHxT 440x 140 x 375mm 440 x 135 x 360mm 
Gewicht 7,9kg 5,5kg 
Spurfehlerwinkol A 1,5° *0°19' bis —1°10' 


+1,8 bis —1,0 
Winkelgrad 


KD-1600 


Riemenantrieb 


4-Pol-Synchronmotor für 


Plattenlaufwerk; 12-Pol- 
Wachseistrommotor 
Tonarm-Automatik 


30cm Durchmesser, 
Aluminium-Druckgu&- 
legierung 


2 Drehzahlen, 33-1/3 und 


Gerader Rohrtonarm mit 
Gegengewicht 

225mm 

15mm 

0 bis 3g 

4 bis 12g 


12 Watt (Großbritannien! 


10 Watt (andere) 
440 x 130 x 332mm 
5,2kg 


+3°24' bis — 1° 


45UpM 45UpM 
Weniger als 0,025% Weniger als 0,03% 
IWRMSI (WRMS) 
Weniger als +0,03% Weniger als + 0,055% 
(DINI (DIN) 
Besser als — 7508 Besser als — 7508 
(DIN, bewertet! (DIN, bewertet) 
Besser als —55dB Besser als — 53dB 
(DIN, nicht bewertet) (DIN, nicht bewertet) 
Gerader Tonarm mit 
Gegengewicht 
225mm 
15mm 
0 bis 3g 
4 bis 9g 
35 Watt 19 Watt 
490 x 165 x 480mm 470 x 142 x 407mm 
15,4kg 9,0ka 
- *3724' bis— 1° 
KD-50F KD-40R 
Plattenspieler mit quarz- — Riemenantrieb 
geregeltem Direktantrieb 
Kemiloser Motor mit Servo-Gleichstrommotor 
Quarz-PLL-Regelung für 
Plattenlaufwerk; 
12-Pol- Wechsalstrommotor 
für Tonarm-Automatik 
31cm Durchmesser, 31cm Durchmesser, 
Aluminium-Druckguß- Aluminium-Druckguß- 
legierung legierung 
2 Drehzahlen, 33-1/3 und 2 Drehzahlen, 33-1/3 und 
45UpM 45UpM 
Weniger als 0,025% Weniger als 0,03% 
IWRMSI (WRMS) 
Weniger als +0,05% Weniger als +0,055% 
IDINI (DIN) 
Besser als — 75dB Besser als —73dB 
IDIN, bewertet) (DIN, bewertet) 


Besser als —55dB 
(DIN, nicht bewertet! 


Besser als — 55dB 
(DIN, nicht bewertet) 


Gerader Rohrtonarm mit Gerader Tonarm mit 


Gegengewicht Gegengewicht 
225mm 225mm 

15mm 15mm 

0 bis 3g 0 bis 3g 

4 bis 10g 4 bis 10g 

10,0 Watt 8,0 Watt 

440 x 130 x 373mm 440 x 130 x 373mm 
4,8kg c 4,6kg 

+1,5° +1,5° 


_ KASSETTENGERÁTE KX-2060 


Bauart 


Anzahl der Tonspuren 


Aufnahmesystem 
Lüschsystem 


Bandgeschwindigkeit 
Koptbestückung 


Motor 


schnellvor- und Rücklauf 


Frequenzgang 
Marmalband 


CrO Band 
Fecr-Bard 


Reinaigenbarnd 


Geräuschspannungsabstand 
mit Dolby [über БЕН) 


ohne Dalby 


` Eingangsempfindiichkeit’ 


-impedanz 

Line x 2 

DIN x 1 
Mikrofon x z 
Ausgangspaget/ 
Abachlufsimpedanz 
Linie х2 

DIN x 1 
Konttvärer x 1 


Leistunigssafnahmae 
Abmessungen B xHxT 


Bauart 

Anzahl der Tonspuren 
Aufnahmesysterm 
Löscheystern 
Bandgeschwindigkeit 
Kopfbestinckung 
Motor 


48,9mV/8 Ohm 
| Gewicht 
KASSETTENGERÄTE 
Stereo-Cassettendeck (Frontlader) — 


Stereo-Cassettendack 
IFrontlader! mit Dolby-System 
Viertelspur-Zwaikanal- 

Stereo! Mona-Aufnshme) 
Wiederdgabesystem 
HF-Vorrragnatisiarung, Vor- 
magrnetisiernungstrecuenz TO5kHz 
HF-Löschung 

4, 76cm/ Sek. 
Dreikopfbestückung, 

Aulsprech Wiedergabe 
Kombikapf x 1, Lüschkopf x 1 
Elektronisch geeteunrtar 
Glaichatrommotor 

Etwa 80 Sek. mit Cassette CG 


20Hz —18kHz 
25Hz—17,5kHz, +308 
20Hz — 13kHz 
25Hz—1BkHz, +248 


"20Hz — 18kHz 
25Hz— TBkHz, +3dB 


dB Normal 
6938 CrO,, 7008 Reingisen 
b5dB Normal 


А БЕ CrO,, BÜdB Reinaisen 
Klirrfalkctor 


enger als 1,0% bei TkHz 
ПУШ mit Reimsisenkand 


T7,5mWV /BükDhm 
0, 1mV kOhm 
D. 18mV Bk Ohm 


TEA Ok Ohm 
Fam TOOKk Ohm 


40 Watt 

aM) x 153 x 37mm 
3,3kg 

KX-500 


mit Dolby- System 


Vierteiapur-Zweikanal- Stereo; Morno- 


Aufnahme Wiedergabesystern 
HF-Vormagnetisimrung, Vor. 
magnatisierungsframuenz TÜGKHz 
HF-L&schung 

4, бетп’ Sek, 


Hartperrniallóy /Sendust-Guard-Aufsprech 


Wiedergabekopf . FarritliGschkopf 
Elektranisch gesteuerter 
Gleichstremmotor 


Se Schnellvor- und Rücklauf Etwa 85 Sek. mit Cassette C-B0 


Frequanzgang 
Hormalband 


Се, Band 
Fetr-Band 
Reinsisenband 


40H2— 15kHz, 


Geräuschspannungsabstand 
mit Dolby (über БЕН} 


ohne Dolby 


MHz — 15kHż 
Hz — 14k Hz, 
30Hz— THz 
dü: — 1T5kHz, 
30Hz— 16kHz 
4)Hz — 15kHz, 
30Hz— 18kHz 


i 3dB 
+3dJ8 
+&1B 
+398 
B2dB. Normal 


BAdB. Стб, FeCr/Remaeisen 
Б208 Normal 


SAdB CrO, FaCr/Reineisan 


Klirrfaktor 


Ausgangspegis/ 
AbschluBimpedanz 
Line x й 

DIN x 1 

Kopfhürer x 1 
Lesstungsaufnahme 
Abmessungen B x Hx T 
Gewicht 


weniger als 1,3% bei IkHz 
OWU mit Reineisenband 


Eingangsempfindlichkeit, 


T?,.5mWV БОКО ит 
Пт ЕСИ" 
D 18mV / TükOhm 


0m v /CvU ^ TOO Ohm 
OL T00K Ohm 
48, mE Ohm 


18 Watt 
2M) x 139 x 281mm 


a 3kg 


KX-1060 


Stereo-Cassettendeck 
Frontlader mit Dolby-Syster 
Viertelspur-Zweikarai- 

Stereo; Mono-Aufnahere, 
Wiedergabasystem 
HF-Vorrmeagnatisierung, Vor- 
magretisierungstrequenz BSKCHz 
HF-Lüschung 

A. 76cm; Sek, 
Deeikapfbestückung, 

Aufsprach /Wiedergaba- 
Kombikopf x 1, Löschkopf x 1 
Elektronisch gesteuerten 
Glaichstrammetoe 

Etwa 85 Sek. mit Cassatte CS 


ZO0Hz— 18kHz 
ЗНУ l7kHz, -3dB 
ZÜHz—1B8kHz 
JüHz— 18kHs, + 3B 


E 


Z0Hz — 18kHz 
30Hz — T8kHz, +3dE 





&3dB Normal 
GR CrO, Beiwen 
5318 Mormal 
B CrO,/Reineisen 


weniger als 1,095 bei TkHz 


ПУШ mit Reineisanband 


TI row /BükOhm 
ü, 1m /kOhm 
0, 19mV kOhm 


Brn YU, е чати 


mit Dolby-Systern 


ЧЫН; — TêkHz, &3dB 


OVI mit Reinnisenband 


- Sterao-Cassettendeck [Frontlader] 


Viertalspur-Zwelkanal-Srerao/Mono- 


KX-800 


Stereo-Cassettendeck 
IFrontlader! mit Dolby-System 
vierteispur-Zweikanal- 

Stereo Mono-Aufnahre, 
Wiedergabesystem 
HF-Vormagnetisierung, Wor- 
magnetiserungefregienz BSkHz 
HF-Löschung 

4, Tem! Sek, 
Dreikopfbestückung, 
Aufsprach/Wiedergabae- 
Kombikopf x 1, Löschkopf x 1 
Elektronisch gesteuerter 
Aleichstrammotor 

Etwa B5 Sek. mit Cassette C-/D 


30Hz — 16k Hz 
35Hz — 14k Hz, 
30Hz— 18kHz 
d5Hz— TBkH, 
Amis 18kHx 
J5Hz— 18kHz, 
3JÜUHz— 1BkHz 


z3dB 
+398 


ж ddB 


&2dB Normal 
блан CrO/FeCr/Reineimsen 
5edB Mormal 
SHE Сто FaCr/Reineisen 





weniger als 1,2% bei bis 


77,5mV /5OkOhm 
ü,1mV/kOhm 
0, 18mV /15KOhm 


Fen ALOE 


50,0mV /B Dkm 


Sterec-Cassettandack (Егсил агг} 


KX-600 
BStereo-Cassettendeck 
Frontlader] mit Dolty-System 
Viertelspur-Zwelkanal 
Stereo!Monn-Aufnahrmg;/ 
Wiedergabasystem 
HF-Vormagnetislenung, Wor- 
magnetiserungsfreqguen: 1ПБЕН> 
HF-Löschung 

4, Term Sek, 

Sendust-Gruard- 

Aufsprech /Wiecergabaknof x 1, 
FarritlGechkogt x 1 

Elektronisch gesteuaerter 
Gleichstrommeator 

Etwa 85 бек, mit Cassette С-60 


30Hz — T8kHz 
35Hz-— M4kHz, 43dB 
30Hz — 16kHr 
35Hz--15kHz, Зан 
35Hz— 15kHz 
Ais BkHz, + HB 
3üHz-— 16kHz 
35Hz- 15kHz, &34В 
B2dB. Normal 


BAB Сто, Ресет Reineisen 
SAAB Normal 

TB CrO,/FaCr;Rueineisen 
weniger als 1,398 bei 1н 
TWU mit Reineisenband 


Т? Бгл /5ükOhm 
D. 1mVv kOhm 
ü,2mWV / Tk Ohm 


3S0mWV Ov OOK Ohm 
30m v OVU TOOK CH 


15 Watt 
#40 x 133 x 285mm 


Е Säi 9k 9 ё 


Бп УШ TOOK Ohm УТАРЫ Ok Ohm 
48. Den B — 18. Ohm A Bmw /B Ohm 
14 Watt 17 Watt — i 
ddj ж 153 mm AAD x 123 х 355mm 
Bka E Bkg 
KX-70 `` ea 


mit Dolby-Syatern 


Viertelspur-Zwoeikanal-Steren/ Mona- 


Aufnahme /Wiedergabnsystem 
HF-Vormagnetisierung, Vor. 
magnetiaierangstrequanz 1ПБЕНт 
HF-Löschung 

4 JBcm/ Sek. 

Amorphlegierungs- Aufaprech/ 
Wiedergabekopf, Ferritlöschkopf 
Elektronisch gasteuerter 
Gleichstrommoter 


Etwa 90 Sek, rnit Cassette CS 


2ÜHz — 17kHr 
30Hz— i6kHz, + 3dB 
2DHz —17kHz 
30Hz— TBkHz, 43Ê 


20Hz— 18kHz 


3D0Hz— TAkHz, зан 


&/dB Могта!/СгО, 
GHdB Reineisen 
5708 Normal 


SBME. Reingisen 


weniger als 1,0% bei TkHz 
ا‎ mit Reinssenband 


7 5mV/50kOhm 
D im kOhm 
D. 18mV ТОЕ От 


“ттн /OVLI/TOOKOhm 
mw OVU ТОСЕ От 
48,9mV/ BOhm ` 
26 Watt 

440 x 109 x 273mm 


ба __ 


48,9mV/8—16 Ohm 


Aufnahme/Wiadergabesysteam 
HF-Vürmagnetisierung, Yor- 
misgnetisserungatrequenz TüSkHs 
HF-Löschung 

d. Barmy Sek, 


Permalloy-Aufsprech /Wiedergabekonpf, 


Ferritiöschkopf 
Elektronisch gesteuarter 
Gleichstremmotar 


Etwà 105 Sek. mit Cassette С-Б] 


20Hz— kHz 
35Hz—15kKHr, A 3dB 


2UHz— 1BkHz 
35Hz— l5kHz, +398 


6708 Normal/ СеО, 
&BdB Rainaisen 
SAB Normal’ Сг, 


ERdB Бает 


weniger als 1,0% bei TkHz 
ОМЫ mit Rieineigenbared 


TI Ermi Sokhi 
D. Ттт ЕСИ 
D. T8mVv ТОК Ohm 


lm! PIVU ТОПКО т 
FL TOO Ohm 


13 Watt 
Géi x 118 x 237mm 
4 bkg 




















LAUTSPRECHER LS-1900 LS-1600 LS-1200 LS-1000 
Bauart 3-Wege-Svystem mit 3-Wage- System rit 3-Wege System mit 2-Wege-System mt —— 
3 Lautsprechern 3 Lautsprechern 3 Lautsprechern 2 Lautsprechern 
Gehäuse Baßreflexbox Baßreflesche Bal£reflaxbex Bafkretlexbnx 
Lautsprechereysteme 
Tieftonbereich 330mm Konus 330mm Konus 250mm Konus 250mm Konus 
Mitteltonbernich | T30mrm Копия Taen Korus Tomm Konus . 
Hochtonbereich Druckkammer-Hornstrahler Druckkammer-Hormstrahler Jimm Konus mm aktiver Pianarstrahler 
Max. Belastbarkeit 170 Wen 120 Wati 100 Watt D Wat 
. Maennbelastbarkeit (DIN) i 15 Watt B0 Watt 70 Watt БО Watt 
Ubertragundgsbereich (DIN) WHr- 21kHz 32Hz -- 20kHz ЗЫН — 20kH; 35Hz—20KHz 
Schalldruckpegel (im Abstand) 92EW SadB ww SOJB Ww Bader 
Ubernahmefrequenzen BOOH, 5kHz Ditz 5kHz T&Hz, ВЕНУ ZkHz 
^ Impedanz E Ohm B Ohm H Ohm 8 Ohm 
Besondere Kennzeichen Pegeistaller mit ZdB oder ZO ` Pogelsteller mit 2dB nder 3dB — Pegelateller mit 2dB oder 3dB Pegelsteller für Höhenbereich 
Kalibrierung für mittleren Kalibrierung für mittleren Kalibrierung für mittleren Normal Minimum 


bzw. hohen Frequenzbereich bzw, hohen Freguenshareich bzw. hohen Frequenzbereich 
Gehäusematerial Gehäuse aus Spanplatte mit Gehäuse aus Spanplatte mit Gehäuse aus Spanplatie mir Geháuse aus Spanplatte mit 








larmeliserter Nulbaurtfalie larnellierter Nulihiaumfolie lameltierter Кольт ее larnellierter Kunststoffglie 
mit Holzmaserung mit Holzmaserung 
Gewicht -58,ükg 28.5kg 21,5kg 14.069 
Abmessungen BxHxT 5803 1.055 450mm 390 x 710 x 323mm 350 x BB x; 327mm 300 x 580 x 311mm 


9 LAUTSPRECHER Leg ` LSK-500B LSK-408 {SKB 
M 3e O BR 2 Wege System mi 3 WegeSystem mit — 3-Wege-System mil 2-Wege-System mit _ 
2 Lautsprechern 3 Lautsprechern 3 Lautsprecher 2 Lautsprechern 
Gehäuse Вайгећехіох Aliseitig geschlossene Bax Alseitig geschlossene Box Aliseitig geschlossene Вох 


Lauisprechersysterme 
Tieftonbersich 250mm Konus Jmm Konus 250mm Konus Mmm Konus 
Mitteltanbereich Tiümm Kong Tlümim Кога - 
Hochtonbereich dom Konus Himm Konus 44mm Konus Amm Konus 
Max. Belastbarkeit 90 Watt DI Watt BU Mart 30 War 
Mennbelastbarkeit (DIM) en Watt _ — 
Übertragungsbereich [DIN  :40Hz — 20kHz AUHz —20kHz Hz = 20kHz BÜHz — AlkHr 
Schalldruckpeget (17 Abstand) STdB;/vy - нода ^w - 
Übernahmefrerquensen KE CH 2,2kHz, 10ЕН> 3 3kHz, B, GkiHz 2.5kHz 
Impedanz 8 Ohm B Ohm H Ohm E Ohm 


Besondere Kennzeichen Pegelsteller für Höhenbersich 
Normal-Alinirum 
Gehäusematerial Gehäuse aus Spanplatze rnit Gehäuse sus Spanplstte Gehäuse Bus Spanplatte Gehäuse дия Spanplatte 
lamellierter Kunstsiorfolle 
mrt Holzmaserung 











Gewicht 12.0kg Tra 13,9kg SE a tue e Ka 
Abmessungen B x H x T 300 x 580 x 281mm. 356 x 610 x 275mm 356 x 610 x 275mm 317x533 x 230mm 
LAUTSPRECHER LSK-200B K-100B LSK-400C LSK-2DüC 
Bauart 2-Wege-System mit - 3- Wege-Swaterm mit 2-Wage-System mit 
2 Lautsprechern 3 Lautsprechern 2 Lautsprechern 
Gehäuse Allseitig geschlossene Вох Allseitig geschlossene Box Allseitig geschlossene Вох Allseitig geschlossene Вох 
Lautsprechersysterrg 
Tieftonbersich ът Kornus : 25mm Копи 20mm Konus 
Mitteltonbersich — = Jim konus — 
Hochtonbersich 45min Konus - 44mm Konus Hmm Konus 
Max. Belastbarkeit 40 Witt 30 Vatt T20 Watt 75 Walt 
. Mennbelastharkelt (DINI — 20 Watt BI Wirt 50 Watt 
Ubertragungsbereich (DIN) SH- ЖЕНУ = i = 
Schalldruckpegel (1m Abstand! BOdB wy нүм — B 
Übernahmefrequenzen Z 5kHr = Ge = 
Impedanz B Ohm Я Ohm B Ohm 8 Ohm 
Besondere Kennzeichen 
Gehäusemäterial Gehäuse aus Spanplatte mit Gehäuse aus Spanplatte mit Gehäuse aus эрапр е Gehäuse aus Spanplarte 
lamellierter Nul&Eaumfolia tameilierter Nul&baurnfolig 
Gewicht 6,460 4.Bkg 12k Ed 


Abmessungen B=HxT 300 < 455 х Hamra 280 x 406 x 178mm 358 x 610 x 774mm 300 x 453 x 223mm 


Bauart 


Gehäuse 


Lautsprechersysteme —— 
Tiettanberpich 
Mitteltanbereich 
 Hachtonbersich 

Max. Belastbarkeit 
Mennbalastharkeit JDINI 
Übertragungsbereich (DIN) 
Schalldruckpegel lim Abstand) 
rnahimefrequenzen 
Impedanz 


- Besondere Kennzeichen 











Gehäusematerial 


Gewicht ` 
.. Abmessungen | BxHxT 


` AUDIO-RACK 
nn TER en 





A Abmessungen B x BxHxT 
Gewicht 
Geháuse-Konstruktion 




















Funktionen. 
AUDIO-RACK 
HiFi-Turm 

3 Abmessungen ВНТ. xT 
Gewicht 

Gehäuse Konstruktion 
Funktionen 1.5 


LAUTSPRECHER : 

















5. Tailstah x 2 


5-5 
2-Wege-System mit 
2 Lautsprechern 
Balreflexbox _ 


ZDümm Konus 


dmm mm Konus. 


Bn Watt 
55 Walt 


H Ohm 





Pegelsteller f für Höhe Höhenbersich 


Marmal-Minimturm 

Gehäuse aus Spanplatio mit 
lamelliertier Polyvinyl- 

folie 


6,5kg 


T 230x x410x 216mm 


SRC-500 

Audia-Rack für HIF Tur 

zenegban) ` 

E51 x 750 x 400mm. 

Ge 

Spanplattu, Далы егі mit 

Kunststoff- Nu&baumfolie 

1. Sicherheits- und Rauch — 
glastür x 1; Türscharnier an 
linker oder rechter Seite 
montierbar 

2. Einbaufächer x 2 
Einbaufach in vier Stüfari 























einstellbar 
3. Teifstalı x 1 
d. ZubehürgehBusa x 1 
5: Fußrollen x 4 
SRC-5 
Audio-Rack für HiFi-Turm 
dzeregbar ` 
496 x 9135 410mm - 
1kg 
Spanplatte, lamelliertas 
. Mahoganl 





1, Sicherheitsglastür x 1 

2, Einbaufacher x 2 
Festes Einbaufach für 
Plattenspieler, Position 
des Einbaufaches für 
Verstärker, Tuner oder 
Cassettendeck in fünf 
Stufen einstellbar. 

3. Kopfhörerbuchse 

4. Fuf&rallen x 4 











—À MÀ 











Schwarz: Silbar- Polyvinyl- Firsiah 








1. Sicherheits- und Bauch, —— 
glastüren x 2 

2. Festes Einhaufach für 
Plattenspieler x 1 
Einbaufach für Verstärker. 
Tuner, Cassettendack x 1 
in zwei Stufen ілі аг 

3. Ful&rallen x 4 


Audio-Rack für HiFi-Turm 
tzerlegbar) 
AB? x BBB 374mm 
(kg ` 


Spnanplatte - 





1. Sicherhaitsglastür x 1 
2. Einhauf&chor x 3 


Einbaufach für Plattenspioler 


in drei Stufen einstellbar, 
Festes Einbaufach für 
Verstärker oder 
Cassattendack 

3. Ful&rollan x 4 

4. Teilstab x 2 














1. la Glasplatte Элит x 1 


Diase Glasplatte kann aus- 
gabaut werder, 








Lackierter St Stahl, Sp Spanplatte, _ 
Akryitafel und und Stange. 
T, Einbaufach x 1 

Oberes Fach kann 


abgenommen werden. 
2, Tail&tab x 2 











5-3 15-440 LS-330 
2-MWege-System mit Z-Miege- Systern mit 2-Wege-Systern mit 
2 Lautsprechern 2 Läutsprechern 2 Lautsprechern 
Baitreflexbox Baüretlexbox Bafireflexbax | 
TBümm Konus 20mm Konus Aim Kong 
тит Konus тит Konuya 7Ürnm Konus 
BU Watt Bü Watt & Watt 
3D Wuer s 4 
— 3UHz — 20kHz dét: — 20kHz 
_ БЕН? 5.dkHz 
H От 8 Ohm B Ohm 
Gehäuse aus Sipanplatte mit 
larmelliarter Polyvinyl- 
Tolis 
5kg — _ 
215 х 360 x 205mm - _ 
SRC-120X SRC-80 SRC-7 
Audio-Rack für HiFi-Turm Audio-Rack für HiFi- Turm Audto-Flack für HiFi-Turm. ` 
 Azerlegbar) [zerlegbar! tzerlegkarl 
492 x 957 x 403mm. БОБ x 455 x 370mm S07 x 1,114 x 480mm 
Pki 14Кд 28kg 
Spanplatte, lamelliert mit Aluminium, Glas, Spanplatta Spanpdlatte 





1, Sicherheitsglastür х2 
Obere und vordere Glastir 
2. Einbaufächer x 2 








2. Teilstab x 2 Festes Einbaufach für 
Plattenspieler. Position 
des Einbaufaches für 
Verstärker, Tuner oder 
Cassettendeck in sechs Stu 
einstellbar 

3. Kopfhörerbuchse 

4, Ablagafach für Tonband- 
Caasotten 

D Fulrallen x 4 

B. Teilstab x 2 

SRC-B8 

Audic-Rack für HiFi- Turm 

[zeriegbar| 

486 x 360 x 360mm 

mU D Вк 


